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MIEMBRONAN DI SHOW INTERNACIONAL 
TA BISHITA REFINERIA AWE MAINTA 


BE binti artistanan di e show internacional 


"Wround the World in 90 Minutes" a bishits’ Geek 


refinerfa awe mafnta. 
E artistanan, kende a presentd nan show pa 
mas of menos 1600 estudiantes e siman aki, 


lo actua” na Cultureel Centrum awe nochi y mayan 


anochi,. 


"COKE" LO SER SACA FOR DI FORNU 
VISBREAKER NA PIPESTILL NO. 5 


Despues di "decoke" e fornu di visbreaker 
nobo na Pipestill No. 8, trabao lo cuminza™ 
awe ariba e fornu di visbreaker na Pipestill 
No. 5. E procedimiento aki lo envolve~e uso 
di un techniek nobo di "decoke" cu stoom y 
cu aire, en vez di e sistema biew di saca 
“coke” cu equiponan di mula opera”cu aire. 


ISAR TA ABAO 


ISAR a ser baha& awe pa labamento rutina di e 
"vent gas scrubber." 

E unidad lo ser poni bek den servicio awe 
nochi. 


DOS ENCUENTRO AMISTOSO FIHA 
NA LONE PALM STADIUM AWE NOCHI 


Cuatro team di softball lo enfrentd otro den 
dos encuentro di softball amistoso na Lone 
Palm Stadium awe nochi. & promer encuentro, 
entre Instrument y Parsons, lo ser hunga pa 
6 pom. Macke lo enfrenta HDS den e segundo 
wega fiha pa 8 p.m. 
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MEMBERS OF INTERNATIONAL SHOW 
TOUR REFINERY THIS MORNING 


The twenty performers of the international 
show "Around the World in 90 Minutes" 
visited the refinery this morning. 

The entertainers, who presented their show 
for about 1600 students earlier this week, 
will perform at the Cultural Center tonight 
and tomorrow night. 


NO. 5 PIPESTILL VB FURNACE 
TO BE DECOKED 


After decoking of the new visbreaker furnace 
of No. 8 Pipestill, work will start today 

on the visbreaker furnace of No. 5 Pipestill. 
The procedure will involve the use of a | 
new steam/air decoking technique, instead of 
the old mechanical removal of coke with — 
ailr-operated grinding equipment. 


ISAR DOWN 


The ISAR was shut down today for routine 
washing of the vent gas scrubber. The unit 
will be returned to service tonight. | 


+ 


TWO FRIENDLY MATCHES SLATED 
AT LONE PALM STADIUM TONIGHT 


Four softball teams will meet in two friend- 
ly matches at the Lone Palm stadium tonight. 
The first match, between Instrument and 
Parsons, will be played at 6 peme | 

Macke will meet HDS in the second match 


scheduled for 8 peme 
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